C36 



RADIO MARELLI - Mod. 137. Onde medie da 516 a 1615 kc/s; onde tropicali da 2170 a 5800 kc/s; banda OC1 da 5350 a 8500 kc/s; 
banda OC2 da 7850 a 11.800 kc/s; banda OC3 da 11.300 a 17.000 kc/s; banda OC4 da 16.900 a 27.150 kc/s. Media frcqucnza a 455 kc/s. 






















